BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Nr 152 (152) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OŁOÓ.4210.17.2019.PSp z dnia 10 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany taryfy ”PGKIM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódz- 
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Łódź, dnia 10 lipca 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁOÓ.4210.17.2019.PSp 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, 
ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 
”PGKIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 6 maja 2019 r. (pismo znak: 1765/Z2C/2019) uzupełnionym 
pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. (pismo znak: 2252/2C/2019) oraz pismem z dnia 26 
czerwca 2019 r. (pismo znak: 2476/2C/2019), 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2018 r., 
Nr OŁO.4210.11.2018.BG, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez 
zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej 
decyzji, zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.11.2018.BG z dnia 8 
listopada 2018 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 
listopada 2018 r., poz. 5981, została zatwierdzona, ustalona przez Przedsiębiorstwo, taryfa 
dla ciepła, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Zgodnie 
z oświadczeniem Przedsiębiorstwa taryfa powyższa została wprowadzona do stosowania 
z odbiorcami w dniu 1 grudnia 2018 r. 

Pismem z dnia 6 maja 2019 r. (pismo znak: 1765/ZC/2019) uzupełnionym pismem z 
dnia 11 czerwca 2019 r. (pismo znak: 2252/ZC/2019) oraz pismem z dnia 26 czerwca 2019 
r. (pismo znak: 2476/ZC/2019), Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie 
zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. Przedmiotowy wniosek, Przedsiębiorstwo 
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uzasadniło wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, co spowodowało istotną i 
nieprzewidzianą zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo koncesjonowanej 
działalności ciepłowniczej. 

Zgodnie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony. 

W świetle dokonanej analizy dokumentacji wniosek zasługuje na uwzględnienie. Za 
uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia zarówno słuszny interes strony jak 
i interes społeczny, a zmianie decyzji Nr OŁO.4210.11.2018.BG z dnia 8 listopada 2018 r. nie 
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne. 

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 8 listopada 2018 r. 
Nr OŁO.4210.11.2018.BG pozostają bez zmian. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785). Strona może ubiegać się o 
zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania. 
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7. Stosowanie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej 
decyzji zostanie również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej 

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) 

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) 


Otrzymują: 
1. "PGKIM" sp. z o.o. 


ul. 1 Maja 28/30, 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
2. Wojewoda Łódzki 
3. a/a 
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„PGKiM?” Sp. z 0.0. 
ul. 1 Maja 28/30 
95-070 Aleksandrów Łódzki 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


inia AO. fre. LOARY n 
ar 09. 4240. A43:2048 Esa 


Aleksandrów Łódzki 2019 rok PREZES ZARZĄDU 


Grzegorz rzęłczak 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 


Nr 152 (152) 15 lipca 2019 r. 


W taryfie dla ciepła ustalonej przez ”PGKiM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 


z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Nr 0OŁO.4210.11.2018.BG i ogłoszonej 


Energetyki z dnia 8 listopada 2018 


w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r., poz. 5981. 


wprowadza się następujące zmiany: 


W CZĘŚCI IV taryfy „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” punkt 1 otrzymuje 


brzmienie: 


1. W rozliczeniach odbiorcami stosowane będą następujące ceny i stawki opłat: 


Cena za zamówioną moc cieplną 


Cena ciepła 
Cena nośnika ciepła 


| Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi 


przesyłowe 


zł/GI 


Wyszczególnienie Jednostka | RE | R | 
j zł/MW/rok 103 430,64 

| zł/MW/m-e 8 619,22 | 

zł/GI 39,23 | 

zł/m? | 26,08 | 

|z/MWirok |  - 12 332,90 | 

| złMW/m-c - 1 027,74 | 

- 7,82 


Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT 


będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 


ADLADI 


PREIA | AA 
nasa je 


